228             VOfrTES  INARTICULEES  —  SERIE  A1 Fr (> 40m)   —  MONOGRAPHIES
(5.  Quantites.
Voutes et socles....................................................        964'"° 8
Plinthes......................................• • - •'.................        218 m°G
Tympans et remplissage..........................................       188Gme
Beton en fondation (cintre).........................................         137'""()
3207.....0
7.   Dates.   — Les  travaux  ont   commence   le  12   scptcmbro   1899.   Los trains ont pass6 sur le pont lc 10 clecembrc 1899, soit 90 jours npres.
8. Personnel.
Projet : M. A. S. Cheever, Ingenieur en chef de la Division de Fitchburg, (Boston and Maine R.R.)
Entrepreneur : M. J. W. Rollins, Jr, Ing6nieur do la Maison Holl>rook, Cabot et Daly.
SOURCES :
Sr — Engineering News, 21 juin 1900, p. 402 : « New double 140 Ft. span stone arch « bridge for the Fitchburg R R., at Bellows Falls, Vt. »
S4. — Dessins d'execution et photographies, gracieusement communiquds par M. A. S. Gheever, Member Am. Soc. C. E. « Superintendent Filchburg Div. », Boston and Maine R. R.
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